Dr RUDOLF STANISŁAW STUHR 


emer. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 29 marca 1948 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek 
dnia 1 kwietnia b.r. o godzinie 4 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają w nieutulonym żalu pozostali: 


zona, bracia, bratanek i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 3 kwietnia b.r. o godzinie 9 rano w kościele paraf. św, Józefa w Podgórzu. 
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